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Borderline over timérleri, tim over timorlerinin yaklasik %10-20’sini olusturur. Histopatolojik 6zellikleri ve biyolojik davranislari be- 
nign epiteliyal over tumGrleri ve invaziv karsinomlar arasindadir. Bu tumor tipi, cogu kez overde uzun sire ayni durumda kalma e8i- 
limindedir ve ¢ok iyi bir prognozla, uzun survival ile birliktedir. Genellikle premenapozal kadinlarda gorulen borderline tumérlerde, 
over dis! tumoral implantlar, sik olmamakla birlikte, ortaya cikabilir ve kot prognozun gostergesi olarak kabul edilir [1]. Bu ¢alis- 
mada, tim viicut kemik sintigrafisinde, abdominopelvik bélgede yumusak dokuda over disi tumoral implantlarin tespit edildigi bor- 
derline over tumérlu bir olgu sunulmaktadir. 44 yasindaki kadin hastaya, Temmuz 2007’de ikiz gebelik nedeniyle sezaryen operas- 
yonu yapilirken her iki overde kitle gorulmesi Gzerine, ayni seansta bilateral over biyopsisi uygulandi. Patolojik degerlendirme so- 
nucunda, her iki overde borderline tumér saptandi ve hasta Agustos 2007’de opere edildi. Histopatolojik incelemede, her iki overde 
seroz borderline noninvaziv epiteliyal tumoér tespit edildi. Lenfovaskuler invazyon bulunmayan hastaya kemoterapi/radyoterapi uy- 
gulanmadi ve takip karari alindi. Takip d6neminde herhangi bir patolojik bulgu saptanmayan hasta, operasyon sonrasi Ugiincii yil- 
da yaygin kemik agrisi sikayeti ile hastaneye basvurdu. Yapilan laboratuvar tetkiklerinde, serum Ca-125 degeri 130 IU/ml (normal 
deger: 1.9-16.3 IU/ml) olarak saptandi. Kemik metastazi agisindan degerlendirilmesi amaciyla tim viicut kemik sintigrafisi istemi 
ile boliimiimuize gonderilen hastaya 20 mCi Tc-99m hidroksietilen difosfonat (HDP) (Mallinckrodt, Hollanda) intravenéz olarak veril- 
di ve 3 saat sonra cift basli gama kamera (e-Cam, Siemens, Almanya) ile tim viicut goruntuleri ve statik gortintiller alindi. Gorun- 
tilerde, kemik metastazini distindiriir bulgu saptanmadi. Ancak, abdominopelvik b6lgede yumusak dokuya uyan kesimde multiple 
odakta artmis aktivite tutulumu dikkati gekti (Resim 1). Kontaminasyon ihtimalini ekarte etmek icin hastaya gerekli temizlik islemi 
yaptirildi ve giysileri degistirildi. Takiben ve 24 saat sonra alinan statik géruintilerde, bu odaklarda aktivite tutulumunun devam et- 
tigi saptandi (Resim 2) ve bu bdlgenin diger goriintiileme yéntemleri ile korelasyonu 6nerildi. Yapilan tim abdomen bilgisayarli to- 
mografide (BT), sintigrafide radyoaktivite tutulumu izlenen bélgelerde kalsifiye tumor implantlari- 
nin mevcut oldugu tespit edildi (Resim 3). Tum viicut kemik sintigrafisinde abdominopelvik bélge- 
de izlenen patolojik radyoakivite tutulumlarinin, tumoral implantlarda gelisen kalsifikasyona bag- 
It oldugu sonucuna varildi. 
Yapilan literatir taramasinda, malign over timérli hastalarda tim viicut kemik sintigrafisinde 
yumusak dokuda radyoaktivite tutulumunun rapor edildigi olgu sunumlari saptandi [2-4]. Ancak, 
histolojik davranis!_ benign ve malign arasinda olan borderline over timorlii olgularla ilgili bizim 
*  ¢calismamiza benzer bir calismaya rastlanmadi. Sonug olarak, malign over tumérli olgulardakine 
benzer sekilde borderline over timorlii olgularda da, tiim viicut kemik sintigrafisinin, kemik me- 
_ tastazinin tespiti agisindan yararli oldugu gibi, kot prognozun géstergesi olan over disi tiimoral 
implantlarin varlig ve yayginliginin tespiti agisindan da yol gésterici olabilecegini diistinmekteyiz. 
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Resim 1. Resim 1. Anterior (A) ve posteri- Resim 2. 24. saatte anteriordan (A) ve posteriordan (B) Resim 3. Abdomen BT’de, kemik penceresinde, solda pa- 
or (B) Tc-99m HDP tim viicut kemik sintig- alinan statik sintigrafik gértintiilerde, hastaya yaptirilan rakolik gutter diizeyinde (A) ve sol alt kadranda mezente- 
rafisi goriintiilerinde, abdominopelvik bdl- gerekli temizlik islemi ve giysilerin degistirilmesi sonra- rik yag dokusunda (B) kalsifiye tiimor implantlari goriil- 
gede, anteriorda daha belirgin olmak iize- sinda, abdominopelvik bélgede yumusak dokuda artmis mektedir. 

re, yumusak dokuya uyan kesimde multip- aktivite tutulumu gésteren odaklarin izlenmeye devam et- 

le odakta artmis aktivite tutulumu izlen- tigi saptanmaktadir. 

mektedir. 
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